
UTICATOOLS 


LIST PRICES EFFECTIVE “JULY 22, 1957 


PRICE LIST 


69 


CATALOGUE 


66 3. 663 


PLIERS 


ADJUSTABLE WRENCHES 


SNIPS 


Ct-IISELS 


NAIL 
SETS 


PUNCHES 


PINCH BARS 


BIT EXTENSIONS 


SCREW DRIVERS 


STAR DRILLS 


COUNTERSINKS 


Payment Terms: Net 30 days, 2% cash discount allowed for payment in 10 days. No discount on Transportation Charges. 


Shipping terms: All shipments F.O.B. Utica, N. Y. On shipments of 100 lbs. or more or $200.00 net billing, within the 


continental United States and Canada, rail freight will be allowed. 


PRICES AND TERMS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. 


NO BROKEN PACKAGES—SEE CATALOGUE 


UTICFI DROP FORGE 5' TOOL 


DIVISION or 
KELSEY-HAYES co. 
~ 


UTICA 4, NEW YORK 




SPECIAL HANDLES 


Special Optional Features 


"Cushion Grip" 
(Plastisol dipped and 
baked 


handles can only be attached at the factory). 


List 


Each 


Additional, Pair up to 
4‘/2” 
- 
.20 


5'/2” - 
.25 


6‘/2" 
- 
.30 


When orderin Cushion Grip 
7" 
- 
.50 


use "C“ as a code. 
8" 
- 
.60 


Red will 
be furnished 
un- 10" 
- 
.80 


less otherwise specified. 
12" 
- 1.00 


15" 
- 1.20 


Plastic Slip-On, additional, 


Pair 
6" 
- 
.80 


7 " 
- 
.90 


8" 
- 1.00 


CUSHION THROAT 


(Holds cut all‘ end of wire) 


List 


Each 


“Cushion Throat" (N), additional 
1.00 


”Cushion Throat” (T), additional 
1.60 


SPECIAL FINISHES —— PLIERS 


Full Polish __________.20% additional to list prices 


(Use "FP" as code when ordering) 


Nickel-Chrome 
______-15% additional to list prices 


(Plated over standard) 


Polished-PIated_______.25% additional to list prices 


(Full polish and nickel chrome) 


SPECIAL SPRING 


”Bauer" Coil Spring in Handle, 


additional each 


(Use "S" as code when ordering) 


.30 


Certain items are listed in price list for your convenience with the optional feature shown by 


a red letter. 



Tool 
Elglh 
Tool 
EI;::‘ 


PLIER5 
41C-6'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.60 


5-5" Mam |_g|- 300 
_ 
_ 
‘ 
_ 
, 
A 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
. 
. 
, _53 
V41-5'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.96 


7-6" 150 Lots 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
_ 
. 
. ..77 
42-4". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 4.80 


7-6" 10 to Box . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .82 
42C-4'-' 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
. 
- 
. 
. 
. 
- 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
— 5.00 


7-8" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
_ 
. 
_ 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
, 
. 1.20 
43-5". 
- 
— 
— 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
A 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.80 


7-10" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
, 1.68 
43-6". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 4.25 


8-6” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 1.32 
44-5". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.15 


8-8" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .1.75 
445-5". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.45 


8-10" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .2.50 
44C-5" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 3.40 


9-6" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 1.90 
44-6". 
. 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
_. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 3.60 


11-5" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 1.48 
44C-6'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 3.90 


11-6" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 1.48 
44$-6". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 3.90 


20-4" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .2-40 
45-6". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.60 


20-4‘/2'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. _2.48 
46-4". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.05 


20C-4V2" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .2.68 
46C-4'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .3.25 


2OFP-4‘/2'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.98 
46FP-4". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.66 


20-5" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .2.48 
47-4". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 4.20 


20-6". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .2.60 
47C-4'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 4.40 


21-4". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .2.70 
48-6". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 5.25 


21-4‘/2'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. _2.90 
48-7". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 5.80 


21C-4‘/2" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .3.10 
49-6" (B483) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 4.00 


21FP-4‘/1'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. _3.48 
49C-6'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 4.30 


21-5". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. _3.10 
50-4". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.75 


21-6". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. .3.1O 
50-5". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.85 


22-4". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 2.32 
50-6". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.00 


22-4‘/2" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
_ _2.42 
50C-6'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.30 


22C-4'/é” . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 2.62 
50-7". 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.42 


22FP-4‘/2" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
_ .2.90 
50-8". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.80 


22-5". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.54 
50C-8'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 4.40 


22-6". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .2.80 
52-6". 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.80 


24-5V2’.' 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .7.20 
52-7". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 4.12 


31-8". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .2.96 
52-8". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
. 4.90 


38-4". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .3 80 
59-9". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 6.60 


39-7". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 3 68 
64-4". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 8.00 


39C-7" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .4 18 
65-4‘/2" 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.25 


40-7". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3 20 
65C-4'/2” . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.45 


41-4". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .2 64 
65FP-4'/2.” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.90 


41-5". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. .2.88 
65-5". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.80 


41-C5’i_ . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
. 
. 
. 
_ 
. 
_ 
. 
. 3.13 
82-8". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..3.10 


4|-6". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.30 
84- 
”. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.95 






.*.;:*.. 
.*.;::. 


as-5V2”, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 4.80 
Aviation Type Snips 


86-6" , 
, 
, 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
, 
. 
_ 
_ 
, 
A 
_ 2.64 
Compound Leverage 


87-7" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 3.20 


l.2B0-‘l0" Cut left 
4.45 
Wrenches—AIloy—Black 
—— 
3231-19" cm Right 
_ 
. 
_ 
. 
. 
. 
O 
_ 
. 
_ 
. 
. 
‘ 
. _4_45 


90-4" 
, 
. 
, 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
A 
_ 
_ 
. 
, 
, 
, 
, 1.88 
5282-10” Cut Straight 
, 
_ 
_ 
. 
_ 
, 
. 
. 
_ 
_ 
, 
_ _4.45 


90-6" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 1.38 


90-B’.’ 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
, 
. 2.28 


90-10" 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
_ 
_ 2.84 
PLIERS 


90-12" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 4-20 
261-4‘/2". 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 3.50 


90-15'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 6.60 
262-5'/i” (B327) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.50 


90-13'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
. 
_ 
_ 9.70 
262C-5'/z'f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.75 


296-6V2". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 4-70 
2- Wrenches—A|Ioy—Plafed 4 
350-7» 
. 
I 
. 
_ 
_ 
. 
I 
I 
. 
_ 
. 
_ 
. 
I 
. 
_ 
_ 
_ 
‘ 
' 
’ 
_ 
‘ 
_ 
_ 
_ 4_'|o 


91-4" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2-38 
400-6V2". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2-40 


91C-4" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2-58 
402-6‘/2". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3-14 


91-6" 
_ 
_ 
_ 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 2.38 
441-5V2”. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 4.08 


91C-6" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 2.68 
450-9" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 4.95 


91-8" 
. 
. 
_ 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 2.76 
464-4‘/2". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.63 


9_lC-B" 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
_ 3.36 
470-5" 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
V 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
V 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 4.40 


91-10" 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 3.54 
506-I0" _ 
_ 
, 
. 
_ 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3-50 


91-12" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
._ 5.18 
507-5" 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 2-10 


91-15" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 7.83 
507-6‘/2". 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 2-20 


91-I8" 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 12-90 
507-10" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 3-00 


507C-10". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3-30 
"Select-O-I.ock" Locking Wrenches 
511-6" , 
, 
, 
, 
. 
_ 
, 
, 
_ 
. 
_ 
. 
, 
, 
‘ 
, 
, 
_ 
_ 
, 
_ 
, 
. 
_ 
_ 
I 2.20 


ALLOY - PLATED 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


93.6" 
_ 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
93-8,. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. :3: 
512%,, 
. 
‘ 
_ 
' 
_ 
_ 
‘ 
. 
. 
> 
. 
‘ 
_ 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
_ 
I 
I 
I 4 2° 


93_-loll! 
' 
‘ 
. 
' 
I 
I 
. 
' 
I 
- 
. 
I 
I 
‘ 
I 
- 
l 
I 
I 
I 
I 
- 
I 
- 
I 
I 3 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
._ 


I.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
_ ,.,, 
3 60 


93-12 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
, 
. 
_ 
, 
, 
, 
, 
, 
., 513 
5'35? 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-- 
513-7 . 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3 70 


“WY - BLACK 
517-5" ........................ 
. 
. I 70 


94-6'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
._ 1.98 
517-10.” , 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 270 


94-8’? 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
. 
. 
. 
_ 
_ 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 2.40 
520-4'/2”. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 80 


94-10'.’ 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2 98 
523-77’ . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2 53 


94-12'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 440 
524-77 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. I-80 


525-12‘/$7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 3-05 
PLIERS 
WS525-I2‘/2” (With Socket) 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
_ 3.85 


Iooax-7." . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 5.00 
R1-Replacement sock . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-90 


101-43” . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..3.46 
527-10" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 3-50 


H5180-'lOf' 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 5.50 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


,, 
""“'"° 
534-7" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.88 
m'’'‘'’‘- ~-. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
~ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
~ 
- 
- 
- 
- --3-°4 
535-Io." . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 4.20 
226-6‘/é” with splicing groove 
, 
, 
_ 
_ 
_ ,3.46 
55o_3~ 
3_oo 


227-GK27 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.16 
522.57 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
_ 
. 
_ 
_ 
. 
' 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 3_oo 


241-5 .,.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .3.4O 
65o_6fr . 
' 
' 
_ 
_ 
_ 
_ 
' 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 335 


14‘-5'15 
- 
. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- --3-60 
654-6'.’ 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
_ 
. 
_ 
. 
_ 
. 
. 
.. 3.25 


14'-5 
. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- --3-5° 
654C-6" . 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 3.55 
242-5V2” sleeve grooves 8. "W" notch 4.05 
654_7~ 
4_oo 


242-6" sleeve grooves&"W" noIch_ _4.00 
7594": 
4_7o 


254-6‘/2" 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. _3.62 
775.5%"‘ 
I 
_ 
I 
. 
O 
_ 
_ 
_ 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
_ 
O 
. 
. 
. 
_ 
_ 
. 
. 
O 330 


258P-B’f 
_ 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .5.2O 
776-6" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.30 


259P-6". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .4.20 
777-6" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.95 


259P-7". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ .4.62 
777C-6" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.25 


259P-8". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .5.20 
778-6‘/é” . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
. 3.15 


260-6". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .3.30 
BIB-7" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 2.94 


260-7". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .3.7B 
B88-6" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 3.40 


260-8". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .4.30 
895-6" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.50 


, 
_ 
896-6" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
_. 3.90 


TI" SHIPS 
a9ec.e" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
. 
. 
_ 
. 
_. 4.20 


270-7" Straighi Cut 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. _2.25 
926-6" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 3.70 


270-10" Siraighi Cur 
_ 
. 
_ 
_ 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .2.90 
931-8" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.45 


270-12" Straight Cut 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ _3_B5 
982-8" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.45 


275-7" Circular Cut 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. _2.B4 
W00-3" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.90 


275-l0" Circular Cul 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ _3.4O 
l000-10" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.40 


275-l2" Circular Cu! 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .4.00 
1033-6" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.56 




list 
list 


Tool 
Each 
Tool 
_ 
Each 


1033C-6" _ 
. 
. 
, 
_ 
. 
_ 
, 
_ 
_ 
. 
, 
_ 
_ 
, 
. 
, 
_ 
A 
_ 
, 
_ 
_ 
. 2.86 
Wrench Repair Parts for 93 and 94 


10335-6" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2-35 
Select-O-Lock Wrenches 


1033-7" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2-90 
_ 
, 
_ 


noo-7" ....................... 
. 
. 4.40 
K...,.|. 
W 
“"5 3- 
1'5‘ 
'|3og_6" 
152 
Each 
Springs 
Each 
1300.8” . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 2.“ 
6., 
. 
I 
‘ 
- 
H .27 . 
_ 
_ 
. 
‘ 
I 
. 
. 
. 
' 
‘ 
I 
. 
- 6,, ' 
_ 
< 
I 
U 
. 5 


Iaoo-10'" ' 
' 
' 
' 
‘ 
' 
' 
" 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
‘ 
' 
" 
' 
' 
‘ 
" 
' 
' 3.55 
8f’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. .30 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 8". 
. 
. 
. 
. 
. .25 


1932-10" ' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
‘ 
' 
' 
‘ 
’ 
' 
' 
' 
' 
‘ " 3.10 
105' 
. 
. 
. 
. 
.. .33 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. ..10". 
. 
. 
. 
._ .23 


1933-I0"”f.'.”.'.."1.112.211":3.10 
‘T-' 
- 
~ 
- 
- ~--55 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- --‘T’- 
- 
~ 
- ~--3° 
1950-5” 
_ 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
. 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
‘ 
_ 
. 
_ 3.36 
Jaws: Same as 90 and 91 Above 


13’.-13.9111:::::::::::::::::::::: 3333 
———-W°°d Chi--|--—-- 


2001-8” 
_ 
, 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
_ 
‘ 
. 
_ 
, 
, 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
I 
. 
. 5.75 
Plastic Butt Wood Chisels 


2291-6" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
_ 
_ 3.15 
Std. 


3950-6" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 4.36 
Pkg. 


3950-7" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 5.35 
641%" . 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .6. 
. 
. 
. 
. 2-40 


3950-8" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 5-40 
642-%" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 6. 
. 
. 
. 
_ 2.40 


20820 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.60 
643-‘/T’ . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 6. 
. 
. 
. 
. 2-50 


20321 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.60 
6441-73" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 6. 
. 
. 
. 
. 2.60 


. 
645-%" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 6. 
. 
. 
. 
. 2.60 


—-——— °'5P'°Y C°5°5————- 
646-7/-" . 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
3 
2.84 


A 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 116.55 
647-1" 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
._ 3._,.,2.90 


3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..115.99 
648-1‘/4" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
3.30 


G 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 77.12 
649-1‘/9." _ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 3, 
_ 
. 
. 
. 3.80 


R-1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 107.11 
M640-sel of 3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 3.00 


R-2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 107.79 
M650-set of 6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 16-74 
K640-Kit of 3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3-32 


_:.— 
at cgunj-er Di5P|gys 
K650-K11 of 6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 15-95 


E-12 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Plastic Offset Wood Chisel 


- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
- 
.1 
" 
.2 ......................... 
.1 .5... 
;:1;_;,;,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gggg 


W'4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 8.68 
743_yzIr ' 
' 
. 
' 
- 
' 
I 
I 
I 
- 
. 
I 
' 
' 
. 
' 
' 
' 
' '6. 
1 
1 
' 
- 2.30 


W-5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
744-;/all- 
. 
' 
. 
I 
- 
. 
‘ 
‘ 
- 
‘ 
I 
. 
‘ 
. 
‘ 
' 
1 
1 
' 
1 
I 
I 


W-8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 30.32 
745_%" ' 
' 
I 
' 
- 
. 
A 
' 
' 
' 
I 
. 
_ 
- 
' 
I 
I 
1 
i 
. 
1 
1 
- 


W-9 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 39.16 
746;]/all . 
. 
. 
‘ 
' 
I 
. 
‘ 
‘ 
' 
' 
' 
' 
. 
' 
. 
- 
. 
1 6' 
. 
‘ 
- 
' 2_74 


w-1o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..3a.2a 
74,4» 
‘ 
' 
‘ 
‘ 
‘ 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
‘ 
' 
‘ 
' 
' 
' " 6' 
‘ 
' 
" 234 


1'1-3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 47.34 
748;‘ ‘V41’!. 
- 
' 
I 
I 
. 
‘ 
. 
. 
. 
' 
‘ 
. 
. 
' 
‘ 
' 
I 6' 
1 
1 
' 
1 3_2-I 


1'1-18 W111’! No. 90 Wrenches 
. 
. 
. 
_ 100.36 
749_-[IAN' 
‘ 
‘ 
I 
. 
' 
' 
I 
. 
' 
I 
I 
I 
' 
I 
. 
I 
. 6. 
. 
' 
. 
' 168 


H-13 with No. 91 Wrenches 
. 
_ 
. 
. 106.68 
' 
' 
' 
' 
' 
‘ 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
‘ 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 


E-27 
1 Each Tool . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 87.60 


2 Each Tool 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 175.20 
M74°'-'*°' °* 3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
~ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 7-5° 


3 Each Tool 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 262.80 
M75°"?‘ °* 5 
- 
- 
- 
~ 
- 
- 
- 
- 
~ 
- 
- 
- 
~ 
- 
- 
- 
~- 15-79 
K740-K|1 of 3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 7.89 


K750-Kit of 6 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 16.00 


Wrench Repair Parts for 90 and 91 Wrenches 
A“ she] wud c|-,i5e| 


List 
list 
830-%’' _ 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
. 
, 
. 
, 
_ 
6_ 
_ 
, 
_ 
_ 1.05 


Knurls 
Each 
Springs 
Each 
3/a" _ 
_ 
, 
_ 
_ 
. 
_ 
, 
_ 
. 
. 
, 
_ 
, 
, 
, 
_ 
. 
. 6, 
_ 
. 
_ 
_ 1.11 


4" 
. 
. 
. 
. 
.. 
8 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
". 
. 
. 
. .. 
‘/é" 
_ 
_ 
. 
_ 
, 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
_ 
. 
, 
_ 
_ _,6,,___1.21 


6" 
. 
. 
. 
. 
.. 
13 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..6". 
. 
. 
. 
.. 
07 
5%" , 
. 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
, 
_, 
1.32 


8" 
. 
. 
. 
. ...20 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..8". 
. 
. 
. 
.. 
07 
3/4" 
_ 
_ 
_ 
. 
, 
, 
, 
_ 
, 
. 
, 
_ 
, 
_ 
_ 
. 
_ 
,_ 
1.63 


10" 
. 
. 
. 
. ...22 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..10". 
. 
. 
. 
.. 
07 
%" . 
, 
_ 
_ 
, 
, 
_ 
_ 
, 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
_ 
_ 
_ ,, 
1.79 


12" 
. 
. 
. 
. 
. ..37 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..12". 
. 
. 
. 
.. 
07 
'5 
_ 
. 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
, 
_ 
, 
_ 
, 
, 
_ 
__ 
2.11 


15" . 
. 
. 
. ...43 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..15"... 
07 
1%" . 
_ 
_ 
, 
_ 
_ 
_ 
, 
, 
_ 
_ 
. 
, 
, 
_ 
, 
,, 3,_..,2.32 


18'.’ 
. 
. 
. 
. 
.. .46 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 18". 
. 
. 
. 
.. 
07 
- 
_————.— 


Jaws 
Pins 
M340-Sef 01‘ 4 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 5-26 


4" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 44............ 
. 
. 4".... 
. 
. 
o7 
M841-se* 016 .................. 
. 
. 9-16 


6" 
. 
. 
. 
. 
. 
. -44 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6". 
. 
. 
. 
. 
. .07 
K340-K11 01" 4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 5.47 


3" 
. 
_ 
. 
. ...se_............is". 
. 
. 
. ...o7 
K841-Kitofé 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..9.37 


13~:::::'-133:11111111111:13~:;:::: 2?? 
———— N°“5°*= ———-— 


15".....1.a4 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..1s" . 
. 
. 
. 
_. .15 
I0-Alloy 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. ..12 . 
. 
. 
. 
.. .39 


18"..._,1.57 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..18”. 
. 
. 
. 
_. .15 
432-Sq-Head 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..12 . 
. 
. 
. 
.. -28 
433-Non-Slip 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .12 . 
. 
. 
. 
. 
. .35 


W2 Wrench Parts Kit 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .11.5B 
434.Rd_ Head 
_ 
I 
_ 
_ 
. 
_ 
I 
_ 
_ 
. 
_ 
_ _12 
_ 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 33 


(For 4"-12" Wrenches) 
435-Sq. Head 
, 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
, 
_ ,12 
_ 
_ 
. 
. 
_ 
, .35 


4 


__.n. 




Sid. 
List 
Sid. 
lisl 


7"‘ 
Pk. 
Each 
7”‘ 
Pkg. 
Each 


D10-Display 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..4.7s 
Io"x%.” . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 6. 
. 
. 
._ 1.60 


D433-Display 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
‘ 
I 
_ 
_ 
. 
‘ 
_ 
_ _4-.27 
l2:'X%." . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 6. 
. 
. 
. 
. L75 


M433-Display_ 
_ 
, 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
, 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
. 
, 
_ 
_ _l2.82 
'|3,'XVa." . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3. 
. 
. 
. 
_ 2.00 


D434-Display 
_ 
, 
, 
, 
. 
_ 
_ 
. 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
_ 
, 
_ 
_ _3.52 
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_ 
_ __.58 


490-6"x%'_’ 
_ 
, 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_, 12 
. 
. 
, 
, 
_ ,.52 
R|_VET 
S|_ET§ 


49o.5"xI/,7 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
' 12 
. 
. 
. 
I 
_ __52 
Polished Finish 


A490-6-Assorted 
_ 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..5.51 
403-5"x%". 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..6 .......68 


602-line-up 
_ 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .80 


. “N 
. 
. 
ass-9"x%". .............. ..6 
. 
. 
. 
. .1.2o 
Polished Finish 
356-125:/4". 
_ 
_ 
. 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
_ 
' 
_ 
. .5 
. 
_ 
_ 
_ ‘L53 


413-5"X%'f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 12 
. 
. 
. 
. 
. .-52 


414-6"XWf 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 12 
. 
. 
. 
. 
. .-53 


417-a"x*/2'1 .............. ..6 
.... 
. ..62 
Pimh Furs 
_ 
_ 
41a.a"x%'f 
_ 
_ 
I 
_ 
. 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 6 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ __75 
Black Duco Polished Finish 


419-10"X’/4'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
_ ..6 
. 
. 
. 
. 
. .-97 
465-14"XW.' 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 5 
.. 
. 
. .135 


443-9''X‘/§'T 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 12 
. 
. 
. 
. 
. .-67 
469-16"X%'.' 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 5 
. 
. 
. 
. .1 72 


K'“"'°°' 
: Punch and Chisel Assortments :- 


2;:'4::"if;:- 
- 
- 
~ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- --12 - 
- 
~ 
- 
A 
- --39 
A7 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 36.21 


4,5':.."W; 
' 
~ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- --'2 
> 
‘ 
‘ 
- 
- 
~ -'47 
A48 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 15.73 


493-6Irx%II' 
' 
. 
- 
I 
I 
' 
' 
I 
I 
I 
. 
' 
. 
1 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


4,3‘ ,,"y2,; 
- 
- 
- 
- 
' 
~ 
~ 
- 
- 
- 
- 
- 
~ --'2 
A 
- 
- 
~ 
- --5 
A449. 
. 
. 
.. . 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 16.81 
M9‘: " 
---A - 
= 
- 
« 
- 
- 
~ 
- 
= 
- -~12 
- 
- 
» 
- 
- ~-5’ 
A450 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 9.25 


'f““,’."° 
' 
' 
' 
~ 
~ 
- 
~ 
- 
- 
- 
- 
‘ 
- 
- 
- 
- 
~ 
- --6-5‘ 
A754 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 5.24 
593-9 X‘/i 
Ex. long 
. 
. 
. 
. 
. .12 
. 
. 
. 
. 
. ..67 
A756 
. 
I 
' 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
' 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
' 
_ 
_ 
V 
' 
I 
_ 
‘ 339 


|_|N|NG-up 
A900 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 14.03 


Polished Finish 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


453-8”xV2", 
, 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
, 
, 
, 
, 
. 
, ,6 
. 
_ 
, 
. 
_ _.B4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
454_9!Ix%I( 
' 
I 
' 
- 
V 
' 
' 
V 
. 
. 
. 
I 
I 
I 
- 
- 6 
I 
I 
_ 
- 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


457_'|°"x:i/‘if 
I 
I 
I 
. 
' 
. 
. 
. 
' 
. 
. 
I 
I 
_____'|_'l° 
.. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
. 


458_-l2ux%I{ 
‘ 
. 
. 
. 
' 
I 
I 
. 
V 
. 
_ 
‘ 
_ 
_ 
_ 6 
_ 
' 
. 
_ 
K451-KI'l‘ 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


459-12"x%'{ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..6 .....1.25 
PUNCH 
SETS 


450-1s"x%'f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..3 .....1.3o 
A123-Assorted . 
. 
. 
_ 
_ 
. 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
A 
, 
. 
_ 
_ 
. 
. _,3.77 


461-12"x%'f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..5 _....1.oo 
A411 
_ 
. 
_ 
, _"_ 
. 
. 
_ 
P 
, 
, 
, 
. 
_ 
F 
_ 
_ 
_ 
, 
. 
. 
_ 
. 
, 
, __2.25 


462-'l4"x‘/2'5 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. ..5 .....1.25 
A412. 
5 
. 
_ _", 
. 
, 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
, 
. 
, 
, 
_ 
_ 
_ 
. .,2.13 


453-15"x%’t 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. ..3 .....1.52 
A445. 
. 
. 
_ _" _ 
. 
, 
. 
_ 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
, 
. 
. 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
. ,_2.59 


466-9”x%”. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .5 
. 
. 
. 
. 
. ..e4 
A480, 
, 
. 
_ 3'. 
_ 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
F 
, 
, 
, 
, 
. 
_ 
_ 
_ 
. 
. _3.5a 


467-'|0"x‘/z'f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .6 
. 
. 
. 
. 
. ..90 
A490_ 
_ 
, 
. " 
13.27 


6 







Std. 
List 
Sid. 
' 


T°°' 
Lkg- 
Each 
T°°' 
Pk. 


A494-Assorted 
, 
_ 
_ 
, 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ __2.'l7 
3/4" 
‘I2 
80 


A496....: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..2.3a 
Aa6o.A§s'6héa'i....I...II...I.II.6Isa 


A596 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. ,_2.69 
361-W’, 
, 
, 
_ 
_ 
_ 
, 
_ 
. 
, 
. 
_ 
, 
. 
_ 
_ 
, H12 
. 
_ 
. 
. 
. J47 


A4140 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
.97 
K.” _ 
_ 
_ 
V 
_ 
_ 
_ 
_ 
‘ 
O 
. 
. 
V 
A 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 12 
_ 
_ 
> 
' 
' __47 


- 
%”. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..12 
. 
. 
. 
. 
. ,.52 


,, 
,, 
5"" D"'"‘ 
ifs”. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 12 
. 
. ..sa 
998-8 x‘/1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 12 
. 
. 
. 
. ...39 
1/2". 
, 
. 
_ 
. 
. 
, 
. 
_ 
_ 
, 
. 
. 
. 
, 
_ 
, 
H 12 
_ 
A 
A 
_ 
_ __52 


:21; . 
' 
‘ 
I 
I 
. 
. 
. 
. 
' 
' 
. 
' 
' 
' 
' 
‘ 
:3”. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
' 
' 
‘ 
' 
' 
' 
' 
' 
~ 
- 
- 
- 
~ 
~ 
~ 
- 
’ 
~ 
~ 
- -- 
4". 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..I2 
. 
. 
. 
. 
. ..76 


.5/:‘,:: 
i 
Z i 
i 
i 
° 
' 
‘ 
‘ 
' 
' 
' " 
- 
- 
- 
~ 
- 
A3“'A“°'*°d 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
— 
. .6-02 


as: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 6 
. 
. 
. 
. 
. 
. .62 
—-— Offset Screw Drivers 


36” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..6 
. 
. 
, 
. 
. ..76 
800-5”x'/4" , 
, 
_ 
, 
A 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
__ 
12_ 
_ 
6 
_ 
__ .47 


7/a” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..3 
. 
. 
. 
. 
. ..91 
801-6”x%" _ 
. 
. 
, 
‘ 
_ 
, 
_ 
. 
. 
, 
I 
‘ “ 
12 
_ 
. 
O 
_ 
__ _5a 


12%;" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
B02-8”xV2” . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
12 
.67 


Xe: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ I2 
. 
. 
. 
. 
. 
. .52 
Plastic Handle Screw Drivers 


Z6” 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
. 
. 
. 
. 
. 
REGULAR PATTERN 


6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
, 
_ 
_ 
_ 
_. 
1 
_ 
N 
,/2,, 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
I 
_ 
_ 
_ 
_ 
I 
_ nu 
_ 
_ 
_ 
I 
I __58 
80:”. ................. ..2 .... ...;: 


,/(6,, 
‘ 
I 
_ 
H 
_ 
V 
_ 
I 
' 
I 
I 
I 
I 
__ I2 
_ 
_ 
_ 
_ 
' ‘.67 
4”. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
.. 6 
. 
. 
. 
. 
.. .88 


W 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. I2 
. 
. 
. 
. 
. ..67 
»& 
' 
' 
‘ 
' 
‘ 
‘ 
' 
’ 
‘ 
‘ 
‘ 
' 
' 
' 
‘ 
' 
' 
' 
‘ 
' 
' 
' 
' " 
' 


3/4,, 
_ 
. 
_ 
I 
. 
_ 
' 
_ 
H 
I 
_ 
V 
_ 
' 
H 6 
_ 
_ 
I 
_ 
' J“ 
2”. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 2 . 
. 
. 
. .12: 


,f,, 
‘ 
O 
A 
‘ 
. 
. 
. 
' 
O 
‘ 
‘ 
' 
~ 
. H6m'm97 
8”. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..6.....153 


,, 
. 
. 
_ 
_ 
. 
. 
. 
‘ 
. 
‘ 
_ 
O 
O 
‘ 
H 6””. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 


I,/8,, . 
. 
_ 
_ 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
‘ 
. 
H 
3 
H: 
:31; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..6.....172 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..6.....'|87 


1%" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 3. ....2 15 
CANNET PATTERN 


I1/Q” , 
_ 
, 
, 
_ 
. 
, 
. 
‘ 
, 
_ 
_ 
, 
__ 3,.H>255 
819-3'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
6 . 
. 
. 
. 
. 
. ..68 


I8”xW’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 6 
. 
. 
. 
. 
. 
. .62 
4'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
6 . 
. 
. 
. 
. 
. ..74 


5:2" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 6 
. 
. 
. 
. 
. 
. .62 
2’? 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
6 . 
. 
. 
. 
. 
. ..79 


" 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
_ 
_ 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
.. 6 
_ 
. 
_ 
. 
, 
. .62 
'3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
6 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ ..as 


K.” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
.. 6 
. 
. 
. 
. 
. 
. .67 
8'.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
._ 
6 . 
. 
. 
_ 
. 
. ..95 


1/2" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
, 
. 
, 
, 
, 
. 
_, 5 
, 
. 
_ 
_ 
__ 75 
10'.’ 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
_ 
_ 
. 
. 
. 
_ 
. 
_ 
. 
. 
. 
.. 
6 
. 
_ 
. 
. ..1I0 


952" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
.. 6 
. 
. 
. 
. 
. 
. .86 
B3o1;'.'.P. 
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
_ 
_ 
.. 
6 . 
. 
. 
. ..1.3o 


" . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 6 
. 
. 
. 
. 
. ..86 
- 
” 
ug 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
6 . 
. 
. 
. 
. 
. ..76 
w 
. 
. 
. 
, 
, 
. 
. 
_ 
_ 
. 
_ 
. 
, 
, 
_ 
_ 3 
. 
, 
. 
_ 
_ 1,03 
aos-2" Miniature . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..12 . 
. 
. 
. 
. 
. ..22 


1/3" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. a.....1.14 
SQUARE MADE 


1" 
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